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14 L I B R O 

quando fi faranno i muridi pietre cottc ; accioche per la vecchiezza venendo a calare in parte la fW 
tura di mezo ; non diuentino i muri ruinofi , come e occorfo , & fi vede in rnolte qiura da quella part* 
(pecialmente ch'eriuolta a Tramontana^ ' " 6 

DEL MODO CHE TENEVANO GLI ANTICHI NEL FAR 
gli edificij di pietra . Cap. X. 

E R C H E alcuna volta occorre chc la fabrica tutta , 6 buona parte fi faccia di mar- 
mo, 6 di pezzi grandi d’altra pietra ; mi pare conueneuole in quefto luogo di- 
re come in tal cafo faceuano gli Antichi : perche fi vede nell’opere loro eflere da- 
ta vfata tanta diligenza nel congiungere infieme le pietre, che in molti luoghi 
a pena li diicernono le commellure : alche deue molto auuertire chi oltrelabellt 2 - 

za defidera la fermezza,e perpetuita della f abrica. E per quanto hopotuto copren 

re; efsi prima fquadrauano,e lauorauano delle pietre quelle faccie folamente che andauano vnafo 
pra l’altra, laffando l’altre parti roze ; e cofi lauorate le metteuano in opera ; onde perche tutti gli orli 
delle pietre veniuano ad elfer lopra fquadra, cioe grofsi,e fodi ; poteuano meglio maneggiarle,e mo 
uerle piu volte fin che cometteffero bene,fenza pericolo di roperli , che fe tutte le f accie fuffero date 
lauorate ; perche all'hora farebbono ftati gli orli 6 a fquadra, 6 lotto fquadra, e cofi molto deboli,efa- 
cili da guaftarli : & in queflo modo faceuano tutti gli edificij rozi, 6 vogliam dire ruftichi : & eflendp 
)oi quelli fin iti, andauano lauorando,e polendo delle pietre(come I 10 detto) gia meffe in opera, quel 
e faccie,ch’andauano vedtite . E' ben vero, che, come lerofe, che andauano trai modiglioni,& altri 
intagli della cornice, che cbmodamente non poteuano farfi,dfendo le pietre in opera ; faceuano men 
tre che quelle erano ancora in terra. Di cio ottimo indicio fono diuerfi edificij antichi : ne’ quali fi 
veggono rnolte pietre, chenon furono finite dilauorare,epolire. L'Arco appreffo Cartel vecchioin 
V erona,e tutti quegii alti 1 Archi,& edificij che vi fono furono fatti nel detto modorilche molto bene 
conofcera chi auertira a colpi de martelli,cioe come le pietre vi fiano lauorate. La colonna Traianain 
R oma,e 1’ Antonina fimilmete furono fatte,ne altramente s’haurebbono potuto cogiungere coli dili- 
gentemete le pietre, che coli bene s’incontraffero le commelfure ;lequali vanno atrauerfole tefte,& 
altre parti delle figure ; e ll medefimo dico di quegii Archi che vi fi veggono. E s’era qualche edificio 
molto grade, come e 1’ Arena di V erona,l’ Anfitheatro di Pola,e fimili,pcr f iiggir la fpefa e tempo, che 
vi farebbe andato;lauorauano folamcte l’impoft e de’ volti,i capitelli,e le cornici,& ll rcfto lafciauano 
rurtico .tenendo folamente conto della bella forma dell’edificio.Ma ne’ T empij,& ne gli altri edificij, 
che richiedeuano delicatezza ; no rifparmiauano fatica nel lauorarli tutti, e nel fiegare,e lifciare lino i 
canali delle colonne, & polirli diligentemete. Perb per mio giudicio no fi farano muri di pietra cotta 
ruftichi, ne meno le Nappe de’ Camini : lequali deono elfer fatte delicatifsime rperciocheoltral’abu 
fo,ne feguira,che fi fingera fpezzato,e diuilo in piu parti quello,che naturalmente deue efTerc intiero: 
Ma fecondo la grandezza,e qualita della fabrica, li farao ruftica,opolita ; e non quello che gli antichi 
fecero,necefsitati dalla grandezza delle opere,&giudiciofamete> faremo noi in vna fabrica, allaqua 
le li ricerchi al tutto lapolitezza . 

DELLE DIMINVTIONI DE’ MVRI, ET DELLE PARTI LORO. Cap.XI. 

D E V E offeruare,che quanto piu i muri afcendono e s’inalzano, tato piu fi dimi 


nuifcono : perb quelli che nafcono fopra terra ; farano piu fottili delle fondametala 
meta,e quelli del fecondo fblaro piu fottili di quelli del primo mezo cuadrello,eco 
fi fuccefsiuamente lino al fomnio della fabrica : ma co difcretione, acciochenofia- 
no troppo fottili di fopra. II mezo de’ muri di fopra deue cafcare a piombo al mezo 

di quelli di fotto : onde tutto il muro pigli forma piramidale . Pur quando li voleffe 

far vnafuperficie,b faccia del muro di fopra al diritto d’ vna di quello di fotto ; doura cio farli dalla par 

tedidetro: perche le trauaturede’pauimeti,ivolti,& gli altri foftegni della fabrica no lafcerano,che’l 

muro cafchi,o fi muoua. II relafcio,che fara di fuori fi coprira con vn procinto,o fafcia,e cornice, che 
circodi tutto l’edificio : ilche fara adornameto,e fara come legame di tutta la fabrica. Gli angoli, per- 
che participano di due lati,e fono per tenerli diritti,e cogiunti infieme deono effere fermifsimi, e con 
lunghe,e dure pietre come bracciatcnuti.Pero fi deono le feneftre, &rapriturc allortanare da quelli 
piu che fi puo,o almeno lalfar tanto di fpatio dall’apritura all’angolo , quanto e la larghezza di quella. 
Hora c’habbiamo parlato de’ muri femplici ; ecoueneuole chepafsiamo a gli ornameti.dc’ quali mu- 
no maggiore riceue la fabrica di quello,che le danno le colonne,quandofono fituate ne’luoghi con- 
ueneuoli , e con bella proportione a tutto l’edificio. 



PRIMO. 

DE’ CINOYE ORDINI, CHE VSARONO 
gli Antichi. Cap. XII 
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I N QV E fono gli ordini de’ quali gli Antichi fi feruiro- 
no, cioe il Tofcano,Dorico,Ionico,Corinthio,e Compo 
fito. Quefti fi deono cofi nelle fabriche difporre,che’l piu 
fodo fia nella parte piu balfa ; perche fara molto piu atto a 
foftentare il carico , e la fabrica venira ad hauere bafamen 

topiufenno:ondefempreil Dorico fiporra fotto illoni- 

^ j : ll'lonico fotto il Corinthio ; & il Corinthio fotto il Compofito . Il To- 
fcano,come rozo,li vfa rare volte fopra terra, fuor che nelle fabriche di vn’or 
dine folo , come coperti di Villa : ouero nelle machine grandifsime , come 
Anfitheatri,e fimili : lequali hauedo piu ordini quefto fi ponera in luogo del 
Dorico fotto il Ionico. E fe fi vorra tralafciare vno di quefti ordini, come fa 
rebbe,porreil Corinthio immediate fopra il Dorico; cio fipotra fare, pur 
che lempre il piu fodo fia nella parte piu baffa per le ragioni gia dette.Io por 
ropartitamente di ciafcuno di quefti le mifure,non tanto fecondo che n’infe 
gna Vitruuio, quanto fecondo c’ho auuertito ne gli edificij Antichi : ma pri- 
ma diro quelle cole, che in vniuerfale a tutti fi conuengono . 

DELLA GONFIEZZA, E DIMINVTIONE DELLE 
Colonne,degliIntercolunnij,ede’Pilaftri. Cap. XIII. 

E COLONNE di ciafcun’ordine fi deono formare in 
modo che la parte di fopra fia piufottiledi quella di fot- 
to, e nel mezo habbiano alquanto di gonfiezza . Nelle di- 
minutioni s’offerua,che quato le colonne fono piu lughe, 
tanto meno diminuifcono,effendo che l’altezza dafe fac- 
- - — - — cia l’effetto del diminuire per la diftanza ; perb fe la colon 

na fara alta lino a quindeci piedi ; fi diuidera la groffezza da baifo in fei parti 
e meza,e di v.e meza fi fara la groffezza di fopra : Sc da xv.a xx.fi diuidera la 
groffezza di lotto in parti vij.e vj.e mezo fara la groffezza di fopradimilmen 
te di quelle,che fa anno da xx.fino a trenta ; f i di uidera la groflezza di lotto 
in parti viij.e vij.di quelle farala groffezza di fopra : e cofi quelle colonc,che 
farano piu alte; li dimiuuirano fccodo il detto modo per la rata parte , come 
c’infegna Vitruuio al cap.ij.del iij.lib. Ma come debba farfi la gofiezza nel 
mezo;nonhabbiamodaluialtro che vna femplice promeffa;e percio di- 
uerfi hanno di cio diuerfamente detto. Io fono fblito far la ficoma di detta 
gonfiezza in quefto modo . Partifco il fufto della colonna in tre parti egua- 
li, elafeio la terza parte da baffodiritta a piombo, a canto l’eftrcmita della 
quale pongo intaglio vna riga fottile alquanto, lunga come la colonna, o 
poco piii, e muouo quella parte, che auanza dalterzo infufo, e la ftor- 
co fin che’l capo fuo giungaalpunto della diminiitione di fopra della co- 
lonna fotto il collarino ; e fecondo quella curuaturafegno:e cofi mi vie- 
nc la colonna alquanto gonfia nel mezo, e firaftrema molto garbatamcn- 
te . E benche io non mi habbia potuto imaginare altro modo piu breue, 

& efpedito di quefto, e che riefca meglio ; mi fon nondimeno maggior- 
mente cbfermato in quefta mia inuentione,poi che tanto e piaciuta a meffer 
Pietro Cattaneo , hauendogliela io detta , che 1’ha pofta in vna fua opera di 
Architettura,con la quale ha non poco illuftrato quefta profefsione . 

A, B, La terza parte della colonna, che fi lafeia diritta a piombo . 

B, C, I due terzi che fi vanno diminuendo. 

C, Il punto della diminiitione fotto il collarino . 

Gli intercolunnij, cioe fpatij fra le colonne fi poffono fate di vn diametro 
e mezo di colonna, e fi toglie il diametro nella parte piu baffa della co- _> 
lonna ; di due diametri ; di due, & vn quarto ; di tre , & ancho maggiori : ^ 

C z Ma ^ 




